Dr EDWARD 


DROZDOWSK 


chemik 


przezywszy lat 70, po diugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony 
Sw. Sakramentami, zasnal w Panu dnia 4 lutego 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowiekim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 10 b. m. o godzinie 15-tej, 
o czym zawiadamiają: 

córka i syn. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 b. m. o godz. 9 rano w kościele 
O. O. Kapucynów. 


RZEM'ESLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Zwiazkowa w Krakewie 
ZAKŁAD Nr2zo.u. 626 - 6. 2, 1954 - M-5-57703 - 35 - druk. Bl V kl 70 gr. 
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